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Kennisgeving melding artikel 8.41 Wet milieubeheer, plaatsen en in werking 
hebben van een Split Koelsysteem Dialyse Afdeling, Stichting Noordwest 
Ziekenhuis Groep, Wilhelminalaan 14,1815 JD, Alkmaar 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar maken ter uitvoering van de Wet milieubeheer 
bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende meldingen zijn ontvangen: 


Activiteitenbesluit milieubeheer 

• Stichting Noordwest Ziekenhuis Groep, Wilhelminalaan 14 (1815 JD) te Alkmaar, het plaatsen en 
in werking hebben van een Split Koelsysteem Dialyse Afdeling; 


In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. 
Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven peri¬ 
odiek op de naleving van deze voorschriften. 


Informatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord (RUD NHN) telefoonnummer 088-10213000. 
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